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ROSA ANDEGAVENSIS. 

R. Arulegavensis. Bast. Fl. de M. et Loire, p. 189. 

R. ( Andegavensis ) Germinibus ovatis pedunculisque hispidis, ca- 
Ijcinis ladráis pinnatifidis, foliolis ovatis glaberrimis, stylis brevibus 
subpubescentibus. Lo.s. Not. p. 81. DC. Fl. Frane. vol. 6, 
p. 539. 

R. ( Canina grandidentata). Desv. Journ. Bot. septemb. i8i3, 
p. 11 5 , var. t. 

LE ROSIER D AN JO U. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui seléve en buisson á la hauteur de huit ou 
dix pieds. II est armé d’aiguillons assez rares, petits et crochus 
sur les branches adultes, mais presque droits sur les rameaux 
floriféres. Les feuilles se composent de cinq, plus souvent de 
sept folióles ovales-pointues, trés-glabres, munies de dents 
simples un peu plus écartées entre elles qu’elles ne le sont 
ordinairement dans dautres espéces sauvages. Ces folióles sont 
portees par des pétioles variables, par-ibis rudes au toucher , 
ou méme un peu aiguillonnes, mais le plus souvent glabies, 
munis á leur base de stipules bifides, glanduleuses en leur 
bord. Les fleurs, qui répandent une légére odeur de íraise, 
d’abord d’un rose-pále, puis blanches en íinissant, sont quel- 
quefois solitaires á l’extrémité des rameaux, mais plus souvent 
disposées par deux ou trois. Le tube du cálice et le pedoncule 
sont plus ou moins bérissés de poils assez longs surmontes de 
petites glandes roussátres, á peine visibles á Poeil nu. On re- 
































